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South America 


South America ek continent hai jon ki North America ke 
south me hai. Ii duuno continet ke biich me Panama Canal 
hai. Iske west me Pacific Ocean aur east me Atlantic 
Ocean hai. 

South America ke des hai: 

■ Argentina 

■ Bolivia 

■ BrazN 

■ Chile 

■ Colombia 

■ Ecuador 

■ Guyana 

■ Panama 

■ Paraguay 

■ Peru 

■ Suriname 

■ Uruguay 

■ Venezuela 

Ii jagah abhi talak Europe ke des ke niche hai: 

■ Falkland Islands (UK) 

■ French Guiana (France) 

■ South Georgia and the South Sandwich Islands 

(UK) 


South America 



Area 

17,840,000 km 2 


(6,890,000 sq mi) 


Population 
Pop. density 
Demonym 

Countries 
Dependencies 
Languages 
Time Zones 


385,742,554 (2008, 5th) 

21.4 per km 2 (56.0 per sq mi) 
South American, American^ 
12 (list of countries) 

3 

List of languages 
UTC-2 to UTC-5 


Largest cities 

E53 Sao Paulo 
Buenos Aires 
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World map showing where South 
America is 



Dunia ke Continents 

(Pacific Islands koi continent ke bhaag nai hai, lekin iske kabhi kabhi Australia ke ssathe jorr ke Oceania bola jaae hai.) 
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1. American (http://www.merriam-webster.com/dictionary/American), Merriam-Webster OnLine. 


"https://hif.wikipedia.org/w/index.php?title=South_America&oldid=178083" se lawa gais hae 


li panna ke 8 March 2013, ke 01:31 baje, pichhla time badla gais rahaa. 

li text Creative Commons Attribution-ShareAlike License ke niche available hai; additional terms may apply. See 
Terms of Use for details. 




















